OBSERVATIONS. 


Le Rosier Luisant croít naturellement dans l’Amérique sep- 
tentrionale ; il est aujourd’hui tres - répandu dans les jardins, 
oü Ton en cultive encore une varíete á fleurs semi-doubles. 
Lorsque le pied est place au midi, il donne ses fleurs en 
juin; dans les lieux ombragés, il ne fleurit qu en aout et 
septembre. II n’exige aucune culture, mais il demande un 
bon terrain. 

Nous avons remarqué que les pétales de la Rose dont 
nous donnons la figure, se détachent promptement, et que 
les fleurs, qui se succédent avec assez de rapidité, n existent 
souvent que quelques heures. 
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